Notice d'utilisation Albrecht AE 67 H 
Les fonctions essentielles d’un seul coup d’œil 


Alimentation électrique: installer 4 piles/accus ronds R6 = AA ou enficher le bloc d’alimentation secteur 9-12 V (pour 
200-300 mA minimum), mettre également le commutateur de piles NiCd / alcali à rég. à la position correspondante. 
Prise femelle 12 V DC: câblage avec + à l’intérieur et - à l'extérieur. Recharge env. 14 —16 heures, autorisée 
uniquement en cas d'utilisation d’accus! 

Avertissement: ne jamais essayer de charger des piles de type usuel (risque d’explosion)! 


Marche/Arrêt/Volume 
Bouton tournant droit (OFF / Volume) pour marche / arrêt volume 


Silencieux 
Bouton tournant gauche (Squelch). A régler de manière à faire tout juste disparaître les bruits de fond. Un réglage correct 
est important pour le balayage de fréquences! 


Eclairage écran de visualisation: peut être allumé et éteint avec la touche LIGHT 
Blocage des touches: la touche enfoncée "© permet de bloquer et de débloquer les touches. 


Balayer les plages de fréquence préprogrammées (bandes) pour rechercher les bandes actives (balayage de 
fréquences, Search) 

Appuyer sur START (SRCH) pour démarrer le balayage. Le numéro de bande actif (1-5) clignote. En appuyant sur les 
numéros 1 à 5, la bande concernée est retirée de la liste de recherche CHAIN 1 2 3 4 5 ou est ajoutée à cette dernière. 
Ne jamais retirer simultanément les 5 bandes de la liste (message Error). 


Modifier des bandes de fréquence 
Appuyer plusieurs fois sur BAND (SLCT), jusqu'à ce que la bande de fréquence souhaitée apparaisse (fréquences de 
début et de fin alternent à l'écran de visualisation). Entrer la nouvelle fréquence de début et confirmer avec E, entrer la 
fréquence d’arrêt, confirmer avec E. 


Mettre en mémoire des fréquences intéressantes lors du balayage de fréquences 

Dès que le balayage s'arrête, appuyer sur Hold. E permet de mettre en mémoire lorsque l'emplacement de mémoire libre 
clignote. Par précaution, sélectionner évent. un emplacement de mémoire libre (1-80) avec MANUAL avant de lancer un 
nouveau balayage. 


Programmer une fréquence connue: 
MANUAL, (appuyer évent. à plusieurs reprises, jusqu’à ce que le numéro d'emplacement de mémoire souhaité 
apparaisse), entrer la fréquence (taper par ex. 145.775), mettre en mémoire avec E. 


Effacer un emplacement de mémoire 
Rechercher l'emplacement de mémoire avec MANUAL, entrer 0 au lieu d’une fréquence, Enter 


Sélection manuelle de canal 
MANUAL, numéro de canal souhaité, appuyer sur MANUAL, ou appuyer à plusieurs reprises sur MANUAL. 


Balayage de mémoire (SCAN) 

Balayage de fréquences déjà mises en mémoire. Démarre toujours automatiquement à la mise en marche. Sinon, 
appuyer sur SCAN. Tous les canaux programmés sont balayés. Le balayage s'arrête à la réception d’un canal. 
Poursuivre le balayage : appuyer sur SCAN, ou attendre, jusqu'à ce que le signal ait disparu (temporisation de 2-3 s). 


Sauter (SKIP) des canaux ou des fréquences inintéressant(e)s lors du balayage (L/O, Lock Out): après l'arrêt du 
balayage, appuyer sur SKIP (L/O). La fréquence ou l'emplacement de mémoire concerné(e) est repéré(e) à l'écran de 
visualisation par L/O et sera sauté(e) lors des prochains cycles de balayage. 

Inclure dans le balayage (effacer L/O): rechercher le canal ou arrêter la recherche avec HOLD, appuyer sur SKIP (L/O). 
La marque de repérage disparaît, le canal est à nouveau inclus dans le balayage. 

Inclure simultanément dans le balayage toutes les fréquences sautées: appuyer sur L/O pendant plus de 2 
secondes, un double signal sonore indique l'inclusion des fréquences dans le balayage. 


Canal prioritaire (contrôle à deux canaux, Dual Watch): le canal 1 est préprogrammé en tant que canal prioritaire P, 
ce qui peut être modifié: rechercher le canal souhaité, appuyer assez longtemps sur PRI, jusqu’à ce que P apparaisse 
devant le numéro de canal. Activer: rechercher un deuxième canal, appuyer sur PRI: le contrôle balaye les deux canaux 
en alternance. Arrêter: appuyer à nouveau sur PRI. 


Canaux météo WX: aux USA, plusieurs fréquences situées entre 162.4 et 162.550 MHZ sont destinées aux informations 
météorologiques actuelles. 
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